Rycerski 1 Szpitalniczy Zakon sw. Lazarza z Jerozolimy 
Wielki Przeorat w Polsce 


z bolem zawiadamia, ze w dniu 12 marca 2003 r. 
odszed} po nagrode do Pana 
Wielki Przeor Zakonu 


lek. med. JAN DESZCZ, KLJ 


Zakon modli sie o Jego wieczne trwanie w Bogu Mitosiernym. 


ATAVIS ET ARMIS 


